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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 

23 Φεβρουάριου 2016 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 11 
Κανονισμός σχεδιαστικών κριτηρίων, κατασκευαστικών 
προτύπων και άλλων μέτρων ασφαλείας για πλοία 
υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, της παραγράφου 
2 του άρθρου 32 και της παραγράφου 2 του άρθρου 
36 του Ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού 
Δικαίου» (Α' 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

β) του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυ¬ 
τιλίας και Αιγαίου» (Α' 170). 

γ) του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο¬ 
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι¬ 
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας, και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο¬ 
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω¬ 
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γ ενικής Γ ραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο¬ 
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α' 114). 

δ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 116). 

ε) του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργεί¬ 
ου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α' 102), 
όπως ισχύει. 

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α' 98). 

2. Την ανάγκη θέσπισης των όρων και προϋποθέσε¬ 
ων, καθώς και πάσης φύσεως ζητημάτων που αφορούν 
στην ασφάλεια των πλοίων υποστήριξης υπεράκτιων 
εγκαταστάσεων. 


3. Το άρθρο 3 του Ν. 3141/1955 «Περί Συστάσεως παρά 
τω Υ.Ε.Ν. Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.) (Α' 43) 
και το γεγονός ότι, με το 4200/208/14/25.08.2014 του 
ΥΝΑ, το σχέδιο προεδρικού διατάγματος απεστάλη 
προς γνωμοδότηση στο Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτι¬ 
κού (Σ.Ε.Ν)». 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ¬ 
ϋπολογισμού. 

5. Τις αριθ. 96/2015 και 156/2015 Γνωμοδοτήσεις του 
Συμβουλίου της Επικράτειας μετά από πρόταση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, απο¬ 
φασίζουμε: 

Άρθρο Πρώτο 

Τίθεται σε εφαρμογή ο Κανονισμός σχεδιαστικών κρι¬ 
τηρίων, κατασκευαστικών προτύπων και άλλων μέτρων 
ασφαλείας για πλοία υποστήριξης υπεράκτιων εγκατα¬ 
στάσεων, ο οποίος έχει ως εξής: 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
ΓΕΝΙΚΑ 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να καθορίσει 
σχεδιαστικά κριτήρια, κατασκευαστικά πρότυπα και 
άλλα μέτρα ασφαλείας για πλοία υποστήριξης υπερά¬ 
κτιων εγκαταστάσεων, καθώς και τον τρόπο πιστοποί¬ 
ησης της συμμόρφωσής τους προς αυτά. 

Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρμογής 

1. Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται σε κάθε πλοίο 
υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων, υπό Ελληνική 
σημαία ή σημαία Κρατών Μελών του Ευρωπαϊκού Οι¬ 
κονομικού Χώρου (ΕΟΧ), το οποίο εκτελεί πλόες μετα¬ 
ξύ Ελληνικών λιμένων και υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
καθώς και μεταξύ υπεράκτιων εγκαταστάσεων. Με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος 
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Κανονισμού οι παραπάνω πλόες εκτελούνται μόνον από 
πλοία που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρό¬ 
ντος Κανονισμού. 

Αρθρο 3 
Ορισμοί 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, ισχύ¬ 
ουν οι ορισμοί που δίνονται ως κάτωθι, ενώ για όρους 
που χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται στον παρόντα 
Κανονισμό, ισχύουν οι ορισμοί της Δ. Σ. 501Α3: 

1.1. «Μήκος (Ι-θηςΙό) (Ι_)»: Το 96% του συνολικού μήκους 
σε μία ίσαλο γραμμή στο 85% του ελάχιστου βάθους 
του πλοίου, μετρούμενο από την άνω επιφάνεια της 
τρόπιδας, ή το μήκος από την πρωραία όψη της στείρας 
μέχρι τον άξονα του κορμού του πηδαλίου σε εκείνη 
την ίσαλο γραμμή, εάν αυτό είναι μεγαλύτερο. Σε πλοία 
που είναι σχεδιασμένα με κεκλιμένη τρόπιδα, η ίσαλος 
γραμμή επί της οποίας μετράται το μήκος αυτό θα πρέ¬ 
πει να είναι παράλληλη προς την ίσαλο σχεδιασμού. Το 
μήκος (I) θα πρέπει να μετράται σε μέτρα [Ν. 391/1968 
(Α' 125) - άρθρο 2 παρ. (8)]. 

1.2. «Πλήρωμα»: Όλα τα άτομα που μεταφέρονται επί 
του πλοίου, τα οποία ασχολούνται με τη ναυσιπλοΐα 
και τη συντήρηση του πλοίου, των μηχανημάτων, των 
συστημάτων και των διατάξεων που είναι αναγκαίες 
για την πρόωση και την ασφαλή ναυσιπλοΐα, ή με την 
παροχή υπηρεσιών προς τα άλλα άτομα επί του πλοίου 
[Π.δ. 177/2000 (Α' 164) - άρθρο 1 παρ. (ιβ)]. 

1.3. «Επιβάτες»: Όλα τα άτομα εκτός από το πλήρωμα, 
το εξειδικευμένο προσωπικό και τα παιδιά ηλικίας κάτω 
του ενός έτους [Π.δ. 177/2000 (Α' 164) - άρθρο 1 παρ. (ια)]. 

1.4. «Εξειδικευμένο προσωπικό»: Όλα τα άτομα, που 
απασχολούνται σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις και που 
δεν είναι επιβάτες ή πλήρωμα ή παιδιά ηλικίας κάτω 
του ενός έτους, τα οποία μεταφέρονται επί του πλοίου 
προς, από και μεταξύ υπεράκτιων εγκαταστάσεων που 
εξυπηρετεί το πλοίο. Το εξειδικευμένο προσωπικό πρέ¬ 
πει να διαθέτει επαρκή γνώση της διάταξης του πλοίου 
και να έχει εξοικειωθεί με τις διαδικασίες ασφαλείας 
και στο χειρισμό του εξοπλισμού ασφαλείας του πλοίου. 

1.5. «Επιβαίνοντες»: Όλα τα άτομα που επιβαίνουν επί 
του πλοίου, συμπεριλαμβανομένου του πληρώματος, του 
εξειδικευμένου προσωπικού και των επιβατών. 

1.6. «Πλοίο υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων»: 
Το αυτοδυνάμως κινούμενο πλοίο το οποίο χρησιμοποι¬ 
είται για τη μεταφορά εφοδίων, υλικών, εξοπλισμού ή 
εξειδικευμένου προσωπικού προς, από και μεταξύ υπε¬ 
ράκτιων εγκαταστάσεων, το οποίο μπορεί να μεταφέ¬ 
ρει μέχρι και εξήντα (60) επιβαίνοντες εκ των οποίων 
ο αριθμός επιβατών δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12). 

1.7. «Υπεράκτια εγκατάσταση»: Μια μόνιμη, πλωτή ή 
εδραζόμενη επί του πυθμένα της θάλασσας, εγκατάστα¬ 
ση ή ο συνδυασμός εγκαταστάσεων συνδεόμενων μό¬ 
νιμα μεταξύ τους με γέφυρες ή άλλες κατασκευές, που 
χρησιμοποιούνται σε υπεράκτιες εργασίες ή συνδέονται 
με τις εργασίες αυτές. Οι υπεράκτιες εγκαταστάσεις 
μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν μονάδες διάνοιξης γεώ¬ 
τρησης, που είναι τοποθετημένες σε υπεράκτια ύδατα 
με στόχο την εκτέλεση εργασιών διάνοιξης γεώτρησης, 
εργασιών παραγωγής ή άλλων εργασιών που συνδέο¬ 
νται με υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, μονάδες παραγωγής ενέργειας, αφαλάτωσης 
κ.λπ. 


1.8. «Υπεράκτιος»: Ο ευρισκόμενος στα ύδατα, τα υπερ¬ 
κείμενα των υποθαλάσσιων περιοχών, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 2289/1995, όπως 
ισχύει. 

1.9. «Αρχή»: Ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) του Αρ¬ 
χηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό του. 

1.10. «Κώδικας ΙΜϋΘ»: Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας 
Επικινδύνων Ειδών, που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή 
Ναυτικής Ασφαλείας με την απόφαση Μ5Ό122(75)[ΥΑ 
1218.74/1/95 (Β' 603)], όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

1.11. «Κώδικας 13»: Ο Διεθνής Κώδικας Ευστάθειας σε 
Αθικτη Κατάσταση, που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή 
Ναυτικής Ασφάλειας με την απόφαση Μ3Ό267(85), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

1.12. «Δ.Σ. 5ΌΙΑ3» [Ν. 1045/1980 (Α' 95) όπως ισχύει]: 
Η Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία της Ασφάλειας 
της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, όπως κυρώθηκε με 
το Ν. 1045/1980 «Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις 
Λονδίνον Διεθνούς Συμβάσεως "περί ασφαλείας της αν- 
θρωπινής ζωής εν θαλάσση 1974" και περί άλλων τινών 
διατάξεων» (Α' 95), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Άρθρο 4 
Εξαιρέσεις 

1. Πλοίο που εκτελεί πλόες για τους οποίους εφαρ¬ 
μόζονται διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας 
περί μεταφοράς επιβατών, οι οποίες καλύπτουν, κατ’ 
ελάχιστο, τις απαιτήσεις εκτέλεσης πλόων του άρθρου 
2, δεν απαιτείται να συμμορφώνεται και με τις διατάξεις 
του παρόντος Κανονισμού για τη μεταφορά επιβατών 
και εξειδικευμένου προσωπικού. Στην περίπτωση αυτή, 
ο αριθμός των μεταφερόμενων, για τους σκοπούς του 
παρόντος Κανονισμού, επιβατών και του εξειδικευμένου 
προσωπικού δεν πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό αριθ¬ 
μό επιβατών που δύναται να μεταφέρει σύμφωνα με το 
ισχύον πιστοποιητικό αξιοπλοΐας του και για τους πλόες 
που αναφέρονται στο ίδιο πιστοποιητικό. 

2. Εφόσον δεν διατίθενται ή δεν επαρκούν πλοία 
υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων, δύναται, 
κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, να διενεργείται πλους του 
παρόντος Κανονισμού από πλοίο που δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2. Η ανωτέρω απόφαση 
εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ΚΕΠ στην 
οποία καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης 
του πλου. 

Άρθρο 5 
Ισοδύναμα 

Όπου ο παρών Κανονισμός απαιτεί ένα πλοίο να έχει 
εγκαταστημένο ή να φέρει συγκεκριμένο εξάρτημα, 
υλικό, συσκευή, μηχάνημα, μέρος εξοπλισμού ή κάποιο 
τύπο αυτών ή ότι συγκεκριμένη πρόβλεψη, διαδικασία ή 
ρύθμιση πρέπει να τηρηθεί, η Αρχή μπορεί να επιτρέψει 
στο πλοίο να έχει εγκαταστημένο ή να φέρει οποιοδή- 
ποτε άλλο εξάρτημα, υλικό, συσκευή, μηχάνημα, μέρος 
εξοπλισμού ή τύπο αυτών ή να τηρηθεί άλλη πρόβλεψη, 
διαδικασία ή ρύθμιση, εφόσον ικανοποιείται κατόπιν 
δοκιμής ή με άλλον τρόπο ότι αυτό το εξάρτημα, το 
υλικό, η συσκευή, το μηχάνημα, το μέρος εξοπλισμού ή 
ο τύπος αυτών ή η συγκεκριμένη πρόβλεψη, διαδικασία 
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ή ρύθμιση, είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματική με 
εκείνη που απαιτεί ο παρών Κανονισμός. 

Άρθρο 6 
Επιθεωρήσεις 

Κάθε πλοίο υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσε¬ 
ων υπόκειται στις επιθεωρήσεις που προβλέπονται για 
φορτηγά πλοία, πλην δεξαμενόπλοιων, στην Δ.Σ. δΟΙΑδ, 
οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος Κανονισμού. 

Άρθρο 7 
Πιστοποίηση 

1. Μετά την επιθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 6 για 
τα υπό Ελληνική σημαία πλοία υποστήριξης υπεράκτιων 
εγκαταστάσεων εκδίδεται πιστοποιητικό είτε από την 
Αρχή είτε από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό που 
έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί από αυτήν. 

2. Το πιστοποιητικό με το παράρτημά του καταρτίζε¬ 
ται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
συνημμένο στον παρόντα Κανονισμό προσάρτημα, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. 

3. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού διέπεται από 
τις αντίστοιχες διατάξεις περί φορτηγών πλοίων της 
Δ.Σ. δΟΕΑδ. 

4. Τα πλοία υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
υπό ξένη σημαία οφείλουν να συμμορφώνονται με τις 
προβλεπόμενες από την Δ.Σ. δΟΙΑδ διατάξεις, καθώς 
και με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Άρθρο 8 

Ευστάθεια και Υποδιαίρεση 

1. Τα πλοία υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
συμμορφώνονται αναφορικά με την ευστάθεια σε άθικτη 
κατάσταση με τις αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα Ιδ 
που εφαρμόζονται σε πλοία ειδικού προορισμού (εροοίαΙ 
ρυιροεβ νβδεβίε). 

2. Η υποδιαίρεση και η ευστάθεια σε κατάσταση βλά¬ 
βης των πλοίων υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστά¬ 
σεων γενικά πρέπει να είναι σύμφωνα με το Κεφάλαιο 
11-1 της Δ.Σ. δΟΙΑδ όπου για τους σκοπούς του Κανο¬ 
νισμού αυτού το πλοίο θεωρείται ως επιβατηγό και το 
εξειδικευμένο προσωπικό θεωρείται ως επιβάτες, με την 
τιμή Η να λογίζεται ως το 80% της αντίστοιχης τιμής 
που υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 11-1/6.2.3 
της Δ.Σ. δΟΙΑδ. 

3. Για πλοία υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων, 
με την εξαίρεση όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των Μερών Β-2, Β-3 και Β-4 
του Κεφαλαίου 11-1 της Δ.Σ. δΟΙΑδ όπως εάν το πλοίο 
είναι φορτηγό πλοίο και το εξειδικευμένο προσωπικό 
είναι πλήρωμα. Ωστόσο, δεν απαιτείται να εφαρμόζονται 
οι Κανονισμοί 11-1/8 και 11-1/8-1 της Δ.Σ. δΟΙ_Αδ ενώ οι 
Κανονισμοί 11-1/14 και 11-1/18 της Δ.Σ. δΟΙ_Αδ δεν έχουν 
εφαρμογή. 

4. Όλα τα πλοία υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστά¬ 
σεων συμμορφώνονται με τους Κανονισμούς 11-1/9,11-1/13, 
11-1/19,11-1/20,11-1/21 και 11-1/35-1 της Δ.Σ. 3ΌΙΑ3, όπως εάν 
τα πλοία είναι επιβατηγό, θεωρώντας το εξειδικευμένο 
προσωπικό ως επιβάτες. 


Άρθρο 9 

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις 

1. Υπό τους όρους της παραγράφου 2, τα πλοία υπο¬ 
στήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις του Μέρους Γ του Κεφαλαίου 11-1 
της Δ.Σ. δΟΙ_Αδ όπως εάν τα πλοία είναι επιβατηγό, 
θεωρώντας το εξειδικευμένο προσωπικό ως επιβάτες. 

2. Όλες οι εγκαταστάσεις των πλοίων υποστήριξης 
υπεράκτιων εγκαταστάσεων συμμορφώνονται με τις 
διατάξεις του Κανονισμού 29 του Μέρους Γ του Κε¬ 
φαλαίου 11-1 της Δ.Σ. δΟΙΑδ με την εξαίρεση ότι, όπου 
συντρέχει περίπτωση, δύνανται να συμμορφώνονται με 
τον Κανονισμό 29.6.1.2 της ιδίας. 

Άρθρο 10 

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 

1. Υπό τους όρους των παραγράφων 2 και 3, τα πλοία 
υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων συμμορφώ¬ 
νονται με τις απαιτήσεις του Μέρους Δ του Κεφαλαίου 
11-1 της Δ.Σ. 3ΌΙΑ3. 

2. Οι εγκαταστάσεις σε πλοία υποστήριξης υπεράκτι¬ 
ων εγκαταστάσεων συμμορφώνονται με τον Κανονισμό 
43 του Μέρους Δ του Κεφαλαίου 11-1 της Δ.Σ. δΟΙΑδ 
και επιπρόσθετα τα πλοία μήκους μεγαλύτερου των 50 
μέτρων πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού 42.2.6.1 
του Μέρους αυτού. 

3. Όλες οι εγκαταστάσεις σε πλοία υποστήριξης 
υπεράκτιων εγκαταστάσεων συμμορφώνονται με τους 
Κανονισμούς 45.1 έως και 45.10 του Μέρους Δ του Κε¬ 
φαλαίου 11-1 της Δ.Σ. 3ΌΙΑ3. 

Άρθρο 11 

Περιοδικώς μη επανδρωμένα μηχανοστάσια 

Τα πλοία υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Μέρους Ε του 
Κεφαλαίου 11-1 της Δ.Σ. δΟίΑδ πλην του Κανονισμού 
46 της ιδίας. 

Αρθρο 12 
Πυρασφάλεια 

Τα πλοία υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 11-2 
της Δ.Σ δΟίΑδ για φορτηγά πλοία. Πλοία κάτω των 
500 μονάδων ολικής χωρητικότητας που συμμορφώ¬ 
νονται με τις διατάξεις του Π.δ. 379/1996 «Κανονισμός 
πυροσβεστικών μέσων των πλοίων» (Α' 250) για πλοία 
κατηγορίας Ν/ΙΙΓ, θεωρείται ότι καλύπτουν τις απαιτήσεις 
του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 13 
Επικίνδυνα είδη 

1. Τα επικίνδυνα είδη που φέρονται επί πλοίων υπο¬ 
στήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων για μεταφορά 
ως φορτίο και που δεν χρησιμοποιούνται επ’ αυτού 
υπόκεινται στις διατάξεις του Κώδικα ΙΜΌΘ όπως ισχύει 
κάθε φορά. Εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του 
Κώδικα ΙΜΌΌ, όπως ισχύει κάθε φορά, όταν πρόκειται 
να μεταφερθούν επικίνδυνα είδη, ώστε να μπορούν να 
ληφθούν υπόψη οι σχετικές προβλέψεις προς διασφάλι¬ 
ση διεξαγωγής κατάλληλης κατασκευής, φόρτωσης, δια¬ 
χωρισμού και μεταφοράς. Τα ζητήματα της στοιβασίας, 
της ατομικής προστασίας και των διαδικασιών έκτακτης 
ανάγκης όταν είναι σε χρήση επικίνδυνα είδη, και η επα- 
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κόλουθη στοιβασία των επικινδύνων ειδών που έχουν 
ανοιχθεί, υπαγορεύονται μέσω επίσημης αξιολόγησης 
ασφαλείας, στην οποία λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 
υπόψη τυχόν συμβουλές ή υποδείξεις των προμηθευτών 
καθώς και λοιπά πληροφοριακά έγγραφα ασφαλείας 
των επικινδύνων ειδών. 

Αρθρο 14 
Σωστικά μέσα 

1. Υπό τους όρους των παραγράφων 2 και 3, τα πλοία 
υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων συμμορφώνο¬ 
νται με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου III της Δ.Σ. 30Ι-Α8 
για φορτηγά πλοία πλην δεξαμενόπλοιων. 

2. Οι Κανονισμοί 2, 19.2.3, 21.1.2, 21.1.3, 31.1.6 και 31.1.7 
του Κεφαλαίου III της Δ.Σ. 30Ι_Α3 και οι απαιτήσεις 
των παραγράφων 4.8 και 4.9 του Κώδικα Ι_3Α [ΥΑ 
4113.170/01/2002 (Β' 1418) όπως ισχύει] δεν έχουν εφαρμο¬ 
γή επί πλοίων υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων. 

3. Όπου στο Κεφάλαιο III της Δ.Σ. 301Α5 χρησιμο¬ 
ποιείται ο όρος «επιβάτης», για τους σκοπούς του Κα¬ 
νονισμού αυτού νοείται ως «εξειδικευμένο προσωπικό». 

4. Πλοία υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
κάτω των 500 μονάδων ολικής χωρητικότητας δύνα- 
νται, να συμμορφώνονται, αντί με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του παρόντος, με τις διατάξεις του β.δ. 
36/1967 «Περί εγκρίσεως κανονισμού “περί σωστικών 
μέσων των πλοίων 1 » (Α' 9) όπως ισχύει κάθε φορά, για 
πλοία κατηγορίας Η. 

Αρθρο 15 

Ενδιαίτηση και Υγιεινή 

1. Τα πλοία υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις των άρθρων 17, 19 
και 20 του Π.δ. 44/2011 (Α' 110) όπως ισχύει, για περιη¬ 
γητικούς πλόες κατηγορίας VII όσον αφορά στις απαι¬ 
τήσεις ενδιαίτησης για το εξειδικευμένο προσωπικό 
χωρίς να υπολογίζονται τα ανοικτά καταστρώματα στον 
καθορισμό επιβατών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το 
Π.δ. 259/1981 (Α' 72) όπως ισχύει κάθε φορά. 

2. Τα πλοία υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσε¬ 
ων συμμορφώνονται με το Π.δ. 376/1995 (Α' 206), όπως 
ισχύει κάθε φορά, ανάλογα με την κατηγορία τους, ως 
φορτηγά. 

Αρθρο 16 

Ραδιοεπικοινωνίες 

Ανεξαρτήτως του δικαιώματος της Αρχής να επιβάλ¬ 
λει απαιτήσεις ανώτερες από εκείνες που προβλέπονται 
στο παρόν, τα πλοία υποστήριξης υπεράκτιων εγκατα¬ 
στάσεων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κεφα¬ 
λαίου IV της Δ.Σ. 30Ι-Α3 για φορτηγά πλοία. 

Άρθρο 17 

Ασφάλεια ναυσιπλοΐας 

Τα πλοία υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων 


συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου V 
της Δ.Σ. 301Α5 για φορτηγά πλοία. Πλοία κάτω των 500 
μονάδων ολικής χωρητικότητας που συμμορφώνονται 
με τις διατάξεις του Π.δ. 460/1991 «Εγκριση και θέση σε 
εφαρμογή κανονισμού περί εφοδιασμού των εμπορικών 
πλοίων με ναυτιλιακά όργανα βιβλία και χάρτες» (Α' 169) 
για φορτηγά πλοία, θεωρείται ότι καλύπτουν τις απαι¬ 
τήσεις του παρόντος άρθρου. 

Αρθρο 18 

Ασφαλής Διαχείριση - 
Ασφάλεια έναντι έκνομων ενεργειών - 
Εφαρμογή Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 

1. Τα πλοία υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
500 μονάδων ολικής χωρητικότητας και άνω ή τα οποία 
απομακρύνονται περισσότερο από είκοσι (20) ναυτικά 
μιλιά από την πλησιέστερη ακτή συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις των Κεφαλαίων IX και ΧΙ-2 της Δ.Σ 30Ι-Α5 
και εφοδιάζονται με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ως 
πλοία τύπου “Άλλο Εμπορικό Πλοίο” σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

2. Οι εταιρείες των ανωτέρω πλοίων όπως αυτές ορί¬ 
ζονται στον Κανονισμό 1, παράγραφος 2 του Κεφαλαίου 
IX της Δ.Σ 301Α3 συμμορφώνονται με τις διατάξεις 
του ανωτέρω Κεφαλαίου και εφοδιάζονται με'Εγγραφο 
Συμμόρφωσης. 

3. Πλοία τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006, και 
της αριθ. 3522.2/08/2013 απόφασης των Υπουργών Υγεί¬ 
ας και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Κανονισμός για την εφαρ¬ 
μογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 
2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας» (Β' 1671), όπως 
ισχύει κάθε φορά, υποχρεούνται σε συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις αυτών. 

Αρθρο 19 

Λοιπές εφαρμοστέες διατάξεις 

Τα πλοία υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
συμμορφώνονται και με τις ισχύουσες κάθε φορά λοιπές 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που εφαρμόζονται σε 
φορτηγά πλοία τα οποία εκτελούν πλόες εσωτερικού 
και αφορούν στην ασφάλεια, στην πρόληψη ρύπανσης 
του περιβάλλοντος και στους χώρους ενδιαίτησης και 
υγιεινής, οι οποίες δεν ρυθμίζονται ρητά από τις δια¬ 
τάξεις του παρόντος Κανονισμού. 

Αρθρο δεύτερο 

Κυρώσεις 

Στους παραβάτες του παρόντος διατάγματος επι¬ 
βάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 45 του ν.δ. 187/1973 
«Περί Κώδικος Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου» (Α' 261), 
όπως ισχύει κάθε φορά. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΟΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Εκδοθέν σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του π.δ.περί Κανονισμού 

σχεδιαστικών κριτηρίων, κατασκευαστικών προτύπων και άλλων μέτρων ασφαλείας για πλοία 
υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων 


Στοιχεία πλοίου 1 : 

Όνομα πλοίου. 

Διακριτικός αριθμός ή γράμματα. 
Λιμάνι και αριθμός νηολόγησης.. 


1 1 Εναλλακτικά, τα στοιχεία του πλοίου μπορούν να παρατίθενται σε θυρίδες κατά την οριζόντια έννοια. 
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Ολική χωρητικότητα. 

Θαλάσσιες περιοχές στις οποίες το πλοίο επιτρέπεται να εκτελεί πλόες σύμφωνα με τα 

πιστοποιητικά του (Καν. ΙΎ/2 Δ.Σ. 80ΕΑ8). 

Αριθμός ΙΜΟ . 

Ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε η τρόπιδα ή το πλοίο βρισκόταν σε παρεμφερές στάδιο 

κατασκευής ή, όπου εφαρμόζεται, ημερομηνία κατά την οποία άρχισαν εργασίες ευρείας 

έκτασης για μετασκευή ή μετατροπή ή τροποποίηση του πλοίου. 


ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: 

1 Ότι το πλοίο έχει επιθεωρηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 του π.δ. 

2 Ότι από την επιθεώρηση διαπιστώθηκε ότι: 

2.1 το πλοίο συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του π.δ.όσον αφορά: 

. 1 την κατασκευή, τις κύριες και βοηθητικές μηχανές, τους λέβητες και τα άλλα δοχεία πίεσης και 
.2 τις διατάξεις και τις λεπτομέρειες της στεγανής υποδιαίρεσης 

2.2 το πλοίο συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του π.δ. όσον αφορά την κατασκευαστική πυροπροστασία, τα 

συστήματα και τις συσκευές πυρασφάλειας και τα σχέδια ελέγχου πυρκαγιάς 

2.3 τα σωστικά μέσα και ο εξοπλισμός των σωσιβίων λέμβων, σωσιβίων σχεδίων και των λέμβων διάσωσης έχουν 

προβλεφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 

2.4 το πλοίο έχει εφοδιασθεί με ορμιδοβόλο συσκευή και εγκαταστάσεις ραδιοεπικοινωνίας στα σωστικά μέσα 

σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 

2.5 το πλοίο συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του π.δ. όσον αφορά τις εγκαταστάσεις ραδιοεπικοινωνίας 

2.6 η λειτουργία των εγκαταστάσεων ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιείται στα σωστικά μέσα είναι σύμφωνη με τις 

διατάξεις του π.δ. 

2.7 το πλοίο συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του π.δ. όσον αφορά το φερόμενο ναυτιλιακό εξοπλισμό, τα μέσα 

επιβίβασης για πλοηγούς και τις ναυτικές εκδόσεις 

2.8 το πλοίο έχει εφοδιασθεί με φώτα, σχήματα, μέσα εκπομπής ηχητικών σημάτων και σημάτων κινδύνου σύμφωνα με 

τις διατάξεις του π.δ. και τους ισχύοντες Διεθνείς Κανονισμούς Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα [Ν.Δ 93/74 

(Α’ 293) όπως ισχύει] 

2.9 το πλοίο συμμορφώθηκε σε όλα τα άλλα ζητήματα με τις σχετικές διατάξεις του π.δ. 


Ότι έχει / δεν έχει 2 εκδοθεί Πιστοποιητικό Εξαίρεσης. 

Ότι το πλοίο έχει / δεν έχει 3 εφοδιασθεί με πιστοποιητικά εκδοθέντα σύμφωνα με την Δ.Σ. 80ΕΑ8) όπως 
ισχύει] 

2 1 Διαγράφεται ανάλογα. 

3 3 Διαγράφεται ανάλογα. 
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Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι. 


Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιθεώρησης επί της οποίας βασίζεται το 
πιστοποιητικό (ηη/μμ/εεεε):. 


Εκδόθηκε στ. 


(Τόπος έκδοσης του πιστοποιητικού) 


(Ημερομηνία έκδοσης) (Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου 

που εκδίδει το πιστοποιητικό) 


(Κατάλληλη σήμανση ή σφραγίδα της εκδίδουσας αρχής) 


παρόν 
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ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΣΤΡΑ, ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡ. 2.1 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι, κατά τον έλεγχο που απαιτείται από το άρθρο 6 του π.δ...., το πλοίο βρέθηκε 
ότι συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του π.δ. 


Ετήσια επιθεώρηση : 

Υπογραφή. 

Ετήσια επιθεώρηση : 

(Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου) 

Τόπος. 

Ημερομηνία. 

(Κατάλληλη σήμανση ή σφραγίδα της Αρχής) 

Υπογραφή. 

(Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου) 

Τόπος. 

Ημερομηνία. 

(Κατάλληλη σήμανση ή σφραγίδα της Αρχής) 

Ετήσια επιθεώρηση : 

Υπογραφή. 

(Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου) 

Τόπος. 

Ημερομηνία. 

(Κατάλληλη σήμανση ή σφραγίδα της Αρχής) 

Ετήσια επιθεώρηση : 

Υπογραφή. 

(Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου) 

Τόπος. 

Ημερομηνία. 


(Κατάλληλη σήμανση ή σφραγίδα της Αρχής) 
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ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 
ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡ. 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 

ΚΑΙ 2.9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι, κατά τον έλεγχο που απαιτείται από το άρθρο 6 του π.δ...., το πλοίο βρέθηκε 
ότι συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του π.δ. 

Ετήσια επιθεώρηση : Υπογραφή. 

(Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου) 

Τόπος. 

Ημερομηνία. 

(Κατάλληλη σήμανση ή σφραγίδα της Αρχής) 

Ετήσια/περιοδική 4 επιθεώρηση : Υπογραφή. 

(Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου) 

Τόπος. 

Ημερομηνία. 

(Κατάλληλη σήμανση ή σφραγίδα της Αρχής) 

Ετήσια/περιοδική* επιθεώρηση : Υπογραφή. 

(Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου) 

Τόπος. 

Ημερομηνία. 

(Κατάλληλη σήμανση ή σφραγίδα της Αρχής) 

Ετήσια επιθεώρηση : Υπογραφή. 

(Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου) 

Τόπος. 

Ημερομηνία. 

(Κατάλληλη σήμανση ή σφραγίδα της Αρχής) 


4 4 Διαγράφεται κατάλληλα 
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ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡ. 2.5 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι, κατά τον έλεγχο που απαιτείται από το άρθρο 6 του π.δ...., το πλοίο βρέθηκε 
ότι συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του π.δ. 

Περιοδική επιθεώρηση : Υπογραφή. 

(Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου) 

Τόπος. 

Ημερομηνία. 

(Κατάλληλη σήμανση ή σφραγίδα της Αρχής) 

Περιοδική επιθεώρηση : Υπογραφή. 

(Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου) 

Τόπος. 

Ημερομηνία. 

(Κατάλληλη σήμανση ή σφραγίδα της Αρχής) 

Περιοδική επιθεώρηση : Υπογραφή. 

(Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου) 

Τόπος. 

Ημερομηνία. 

(Κατάλληλη σήμανση ή σφραγίδα της Αρχής) 

Ετήσια επιθεώρηση : Υπογραφή. 

(Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου) 

Τόπος. 

Ημερομηνία. 


(Κατάλληλη σήμανση ή σφραγίδα της Αρχής) 
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ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

Το πλοίο συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του π. δ.και το παρόν Πιστοποιητικό θα πρέπει, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 του άρθρου 7 του π.δ., να είναι αποδεκτό ως έγκυρο 

μέχρι. 


Υπογραφή . 

(Υπογραφή εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου) 

Τόπος. 

Ημερομηνία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Καταγραφή Εξοπλισμού για το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Πλοίου Υποστήριξης Υπεράκτιων 

Εγκαταστάσεων 

Το έντυπο αυτό θα είναι μόνιμα επισυναπτόμενο στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης 
Πλοίου Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων. 


1 Στοιχεία πλοίου 

Όνομα πλοίου. 

Διακριτικός αριθμός ή γράμματα. 

Αριθμός ατόμων επί του πλοίου (συμπεριλαμβανομένου του εξειδικευμένου προσωπικού) 
για τον οποίο είναι πιστοποιημένο. 

Ελάχιστος αριθμός ατόμων επί του πλοίου με τα απαιτούμενα προσόντα για το χειρισμό των εγκαταστάσεων 
ασυρμάτου. 

2 Λεπτομέρειες σωστικών μέσων 
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1 

Συνολικός αριθμός ατόμων για τα οποία παρέχονται 
σωστικά μέσα 

| 



Αριστερή 

Δεξιά 



πλευρά 

Πλευρά 

2 

Συνολικός αριθμός σωσιβίων λέμβων 



2.1 

Συνολικός αριθμός ατόμων που μπορούν να 




μεταφέρουν 



2.2 

Αριθμός μερικώς κλειστών σωσιβίων λέμβων 




(Κανονισμός ΙΙΙ/31 Δ.Σ. δΟΕΑδ και Κώδικας ΕδΑ, παράγρ. 4.6) 



'2.3 

Άλλες σωσίβιες λέμβοι 



'2.3.1 

Αριθμός 



'2.3.2 

Τύπος 



3 

Αριθμός μηχανοκίνητων σωσιβίων λέμβων (συμπεριλαμβάνεται στο 



συνολικό αριθμό σωσιβίων 



λέμβων που αναφέρεται παραπάνω) 


3.1 

Αριθμός σωσιβίων λέμβων που είναι εφοδιασμένες με 



προβολείς έρευνας 


4 

Αριθμός λέμβων διάσωσης 


4.1 

Αριθμός λέμβων που περιλαμβάνεται στο συνολικό 



αριθμό των σωσιβίων λέμβων που αναφέρεται παραπάνω 


5 

Σοισίβιες σχεδίες 


5.1 

Εκείνες για τις οποίες απαιτούνται εγκεκριμένα μέσα 



Καθαίρεσης 


5.1.1 

Αριθμός σωσιβίων σχεδίων 


5.1.2 

Αριθμός ατόμων που μπορούν να μεταφέρουν 


5.2 

Εκείνες για τις οποίες δεν απαιτούνται εγκεκριμένα μέσα 



Καθαίρεσης 


5.2.1 

Αριθμός σωσιβίων σχεδίων 


5.2.2 

Αριθμός ατόμων που μπορούν να μεταφέρουν 


6 

Πλευστικές συσκευές 


6.1 

Αριθμός συσκευών 


6.2 

Αριθμός ατόμων που μπορούν να υποστηρίξουν 


7 

Αριθμός κυκλικών σωσιβίων 


8 

Αριθμός σωσιβίων ζωνών 


9 

Στολές εμβάπτισης 


9.1 

Συνολικός αριθμός 


9.2 

Αριθμός στολών που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 



για σωσίβιες ζώνες 


10 

Αριθμός βοηθημάτων θερμικής προστασίας 5 


11 

Ραδιοεξοπλισμός που χρησιμοποιείται στα σωστικά μέσα 


11.1 

Αριθμός αναμεταδοτών ραντάρ 


11.2 

Αριθμός συσκευών αμφίδρομης ραδιοτηλεφωνίας ΥΗΕ 



5 5 Εξαιρούμενων εκείνων που απαιτούνται από τον Κώδικα Σ8Α, παραγρ. 4.1.5.1.24, 4.4.8.31 και 5.1.2.2.13. 
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3 Στοιχεία συσκευών ασυρμάτου 


Στοιχείο 

Ακριβής εφοδιασμός 

1 Βασικά συστήματα 

1 . 1 Ραδιοεγκατάσταση νΗΡ 

1.1.1 Κωδικοποιητής ϋδϋ 

1.1.2 Δέκτης φυλακής ϋδ€ 

1.1.3 Ραδιοτηλεφωνία 

1.2 Ραδιοεγκατάσταση ΜΡ 

1.2.1 Κωδικοποιητής ϋδϋ 

1.2.2 Δέκτης φυλακής ϋδ€ 

1.2.3 Ραδιοτηλεφωνία 

1.3 Ραδιοεγκατάσταση ΜΡ/ΗΡ 

1.3.1 Κωδικοποιητής ϋδϋ 

1.3.2 Δέκτης φυλακής ϋδ€ 

1.3.3 Ραδιοτηλεφωνία 

1.3.4 Ραδιοτηλέγραφος άμεσης εκτύπωσης 

1.4 Σταθμός ΙπγμγκηΙ πλοίου-ξηράς 

2 Βοηθητικά μέσα συναγερμού 

3 Μέσα για λήψη πληροφοριών ναυτιλιακής ασφαλείας 

3.1 Δέκτης ΝΑνΤΕΧ 

3.2 Δέκτης ΕΟΟ 

3.3 Δέκτης ραδιοτηλέγραφου ΗΡ άμεσης εκτύπωσης 

4 Δορυφορικό ΕΡΙΚΒ 

4.1 ΟΟδΡΑδ - 8ΑΚ8ΑΤ 

4.2 ΙηπιαΓεαΐ 

5 νΗΡ ΕΡΙΚΒ 

6 Πομποδέκτης ραντάρ πλοίου 



4 Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των συσκευών ασυρμάτου 
(Κανονισμοί Δ.Σ. δΟΕΑδ ΐν/15.6 15.7 

4.1 Αναπαραγωγή εξοπλισμού. 

4.2 Συντήρηση ξηράς. 

4.3 Ικανότητα συντήρησης στη θάλασσα. 
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5 Λεπτομέρειες ναυτιλιακών συστημάτων και εξοπλισμού 

Στοιχείο 

Διοπτηρία μαγνητική πυξίδα*. 

Εφεδρική μαγνητική πυξίδα. 

Γυροσκοπική πυξίδα. 

Επαναλήπτης πορείας γυροσκοπικής πυξίδας. 

Επαναλήπτης διοπτεύσεων γυροσκοπικής πυξίδας. 

Σύστημα ελέγχου κατεύθυνσης ή σύστημα ελέγχου τήρησης πορείας. 

Πυξίδα ή διόπτρα. 

Μέσα διόρθωσης της πορείας και των διοπτεύσεων. 

Συσκευή μετάδοσης πορείας (ΤΗϋ). 

Ναυτικοί χάρτες / Σύστημα πληροφοριών απεικόνισης ηλεκτρονικών χαρτών (ΕΟϋΙδ)**. 

Σύστημα εφεδρείας για Ε€ϋΙδ. 

Ναυτιλιακές εκδόσεις. 

Συστήματα εφεδρείας για ηλεκτρονικές ναυτιλιακές εκδόσεις. 

Δέκτης για παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής ναυτιλίας / σύστημα επίγειας ραδιοναυτιλίας 6 , 7 

Ραντάρ 9 ΟΗζ. 

Δεύτερο ραντάρ (3 ΟΗζ / 9 ΟΗζ ). 

Βοήθημα αυτόματης υποτύπωσης συσκευής ραντάρ (ΑΚΡΑ). 

Βοήθημα αυτομάτου ελέγχου πορείας. 

Δεύτερο βοήθημα αυτομάτου ελέγχου πορείας. 

3.7 Ηλεκτρονικό βοήθημα υποτύπωσης. 

4 Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (ΑΙδ). 

Συσκευή καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (νϋΚ) . 

Απλοποιημένη συσκευή καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (δ-\Τ3Κ) . 

Συσκευή μέτρησης ταχύτητας και απόστασης (μέσω ύδατος). 

Συσκευή μέτρησης ταχύτητας και απόστασης (υπεράνω του εδάφους στην προς πρώρα και εγκάρσια 

κατεύθυνση). 

Ηχοβολιστική συσκευή. 

Ενδείκτες πηδαλίου, έλικας, ώσης, βήματος και κατάστασης λειτουργίας. 

Ενδείκτης ρυθμού στροφής. 

Σύστημα λήψης ήχου. 

Τηλέφωνο στη θέση πηδαλιουχίας ανάγκης. 

Φανός σημάτων ημέρα*;. 

Ανακλαστήρας ραντάρ. 

Διεθνής Κώδικας Σημάτων. 

Εγχειρίδιο ΙΑΜδΑΚ, Τόμος III. 


6 6 Επιτρέπονται εναλλακτικά μέσα που πληρούν αυτήν την απαίτηση βάσει του Κανονισμού Υ/19 τηςΑ.Σ. 80ΣΑ5 [Ν. 1045/80 (Λ' 95) 
όπως ισχύει]. Σε περίπτωση άλλων μέσων, αυτά πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς. 


1 


7 Διαγράφεται κατάλληλα 
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ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι ο παρών Πίνακας Καταγραφής είναι ορθός από όλες τις απόψεις. 


Εκδόθηκε στ... 


(Τόπος έκδοσης του Πίνακα Καταγραφής) 


(Ημερομηνία έκδοσης) (Υπογραφή αρμόδιου εξουσιοδοτημένου 

αξιωματούχου που εκδίδει τον Πίνακα) 


(Κατάλληλη σήμανση ή σφραγίδα της εκδίδουσας Αρχής) 
* * * 


Άρθρο Τρίτο 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγματος. 

Αθήνα, 12 Φεβρουάριου 2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠ0ΔΙΣΤΡΙ0Υ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 














